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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


रक्षा मंत्रालय 

( सैन्य कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 जून , 2022 

का.नि.आ. 9 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का अधिनियम ) की धारा 9 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि महिलाएं , नीचे यथा - विनिर्दिष्ट सेवा और 
विशेषज्ञताओं की अपेक्षा के अनुसार , निम्नलिखित शाखाओं में नौसैनिक के रूप में भारतीय नौसेना मे अभ्यावेशन के लिए 
पात्र होंगी , अर्थात : 

( i ) 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 23 , 2022 / आषाढ़ 2 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 23 , 2022 / ASHADHA 2 , 1944 


REGD . No. D. L. -33004/99 


इंजीनियरिंग मैकेनिक ( एम ई ) ; 

वैद्युत मैकेनिक ( पावर ) [ ई एम ( पी ) ] ; 

वैद्युत मैकेनिक ( रेडियो ) [ ई एम ( आर ) ] ; 

नौसैनिक हवाई मैकेनिक ( एन ए एम ) ; 


वैद्युत मैकेनिक हवाई ( ई एम ए ) ; 

वैद्युत मैकेनिक हवाई ( रेडियो ) [ ( ई एम ए ( आर ) ] ; 

नौसैनिक हवाई आयुध मैकेनिक ( एन ए ओ एम ) ; 
सीमैन ( गनरी वेपन ) [ सी ( जी डब्लू ) ] ; 
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( iii ) 

( iv ) 


सीमैन ( गनरी सेन्सर ) [ सी ( जी एस ) ] ; 

सीमैन ( अंडरवॉटर वेपन ) [ सी ( यू डब्लू ) ] ; 

सीमैन ( अंडरवॉटर सेन्सर ) [ सी ( यू एस ) ] ; 

सीमैन ( रडार एवं प्लॉट्स ) [ सी ( आर पी ) ] ; 

सीमैन ( हाइड्रो ) [ सी ( एच वाई ) ] ; 

सीमैन ( पीटी ) [ सी ( पीटी ) ] ; 

संचार ( टैक्टटिकल नेटवर्कस ) [ कॉम ( टैक ) ] ; 


संचार ( टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क ) [ कॉम ( टेल ) ] ; 

संचार ( इलेक्ट्रोनिक वॉरफेयर ) [ कॉम ( ईडब्लू ) ] ; 

नौसेना वायुसैनिक ( वायुयान हैंडलर ) [ एन ए ( ए एच ) ] ; 

नौसेना वायुसैनिक ( सेफटी एवं सरवाइवल ) [ एन ए ( एस & एस ) ] ; 

नौसेना वायुसैनिक ( फोटोग्राफर ) [ एन ए ( पी एच ) ] ; 

नौसेना वायुसैनिक ( मौसम विज्ञान प्रेक्षक ) [ एन ए ( मेट ) ] ; 

संभारिकी ( फ़ाइनेंस एवं एड्मिनिस्ट्रेशन ) [ लॉग ( एफ & ए ) ] ; 

संभारिकी ( मेटेरियल ) [ लॉग ( मैट ) ] ; 

संभारिकी ( ऑफिसर्स शेफ ) [ लॉग ( ओ सी ) ] ; 

संभारिकी ( सेलर्स शेफ ) [ लॉग ( एस सी ) ] ; 

संभारिकी ( स्टूअर्ड ) [ लॉग ( एस टी डी ) ] 

हाईजीनिस्ट ( एच ) ; 

मेडिकल असिस्टेंट ( एम ए ) ; 

म्यूजीशन ( एम यू एस ) 


MINISTRY OF DEFENCE 

( Department of Military Affairs ) 

NOTIFICATION 


| PART II– SEC.4 ] 


[ फा . सं . आर पी / 3312 / महिला ] 
डी . प्रवीण , निदेशक ( नौसेना- I ) 


New Delhi , the 23rd June , 2022 

S.R.O. 9 ( E ) .– In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 9 of the Navy Act , 
1957 ( Act of 1957 ) , the Central Government hereby notify , that women shall be eligible for enrolment in 
the Indian Navy as sailors in the following branches as per requirement of service and specialisations as 
specified below , namely : 

Engineering Mechanic ( ME ) ; 

Electrical Mechanic ( Power ) [ EM ( P ) ] ; 

Electrical Mechanic ( Radio ) [ EM ( R ) ] ; 

Naval Air Mechanic ( NAM ) ; 
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Electrical Mechanic Air ( EMA ) ; 

Electrical Mechanic Air ( Radio ) [ EMA ( R ) ] ; 

Naval Air Ordnance Mechanic ( NAOM ) ; 

Seaman ( Gunnery Weapon ) [ SEA ( GW ) ] ; 
Seaman ( Gunnery Sensor ) [ SEA ( GS ) ] ; 

Seaman ( Underwater Weapon ) [ SEA ( UW ) ] ; 
Seaman ( Underwater Sensor ) [ SEA ( US ) ] ; 

Seaman ( Radar & Plots ) [ SEA ( RP ) ] ; 

Seaman ( Hydro ) [ SEA ( HY ) ] ; 

Seaman ( Physical Trainer ) [ SEA ( PT ) ] ; 

Communication ( Tactical Networks ) [ COM ( TAC ) ] ; 

Communication ( Telecommunication Networks ) [ COM ( TEL ) ] ; 

Communication ( Electronic Warfare ) [ COM ( EW ) ] ; 

Naval Airman ( Aircraft Handler ) [ NA ( AH ) ] ; 

Naval Airman ( Safety & Survival ) [ NA ( S & S ) ] ; 

Naval Airman ( Photographer ) [ NA ( PH ) ] ; 

Naval Airman ( Meteorological Observer ) [ NA ( MET ) ] ; 

Logistics ( Finance and Administration ) [ LOG ( F & A ) ] ; 

Logistics ( Material ) [ LOG ( MAT ) ] ; 

Logistics ( Officers ' Chef ) [ LOG ( OC ) ] ; 

Logistics ( Sailors ' Chef ) [ LOG ( SC ) ] ; 

Logistics ( Steward ) [ LOG ( STD ) ] ; 

Hygienist ( H ) ; 

Medical Assistant ( MA ) ; 

Musician ( MUS ) . 
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[ F. No. RP / 3312 / Women ] 

D. PRAVEEN , Director ( Navy - I ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2022.06.23 

21:43:19 +05 30 ' 


